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| Centre for the Improvement of Working 
: | Conditions & Environment 
| Dhrectorate of Labour Welfare, 
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I Government of the Punjab 

. | Township (Near Chandni Chowk) Lahore. | 
Tel: (042) 5150042 Fax: (042) 5123537 
Email: awosh@ebrain.net.pk 
l Internet : http:\iwwww.ciwee.org.pk\ 2 
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